Ughdarras lonadail: Labhdaidh an lar 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 


Bliadhna 
0 1 2 3 is còrr iomlan 
1971 19,000 13,711 1,409 194 34,314 
1981 20,320 20,661 4,055 600 45,636 
1991 20,048 24,802 8,562 1,396 54,808 





